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DELL’ORDINE IONICO. 


I 
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Cap. XVI. 


’ O R DINE Ionico hebbc origine nella Ionia Prouincia deli’ Alia , e di q Ue {p 
dine ii legge , che fu edificato in Efefo il Tempio di Diana . Le colonne con ° r ~ 
pitello , e bafa (ono lunghe noue tcfte , cioe noue moduli : perche tefta, s’inte^" 
U diametro della colonna da baifo . L’Architraue , il Fregio , e la Cornice fon*^ 
per la quinta parte dell’altezza della colonna :nel difegno de’ colonnati femplp 

fbno gli intercolunnij di due diametri , & vn quarto : & qtfefta e la piu bella. e com 1 

m > da maniera d’intercolunnij : e da Vitruuio e detta Eudilos . In quello dc gli Archi , i pii a n " 
fono per la terza parte del vano,e gli archifonoalti in luce due quadri. 5 * n 
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